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TROPICAL CYCLONE WARNING FOR SHIPPING 


SECURITE 

WTPH20 RPMM 201800 

DOST-PAGASA TROPICAL CYCLONE WARNING NO. 09 
TROPICAL DEPRESSION 


ANALYSIS AT 1800UTC 20 OCTOBER 2022 
PSTN 20.5N 125.5E 

MOVE W 15KT 

PRES 1004HPA 

MXWD 25KT 

FORECAST POSITIONS AND INTENSITIES 


T+012H VALID AT O600UTC 21 OCTOBER 2022 
20.3N 122.6E TROPICAL DEPRESSION  1002HPA 30KT 


T+024H VALID AT 1800UTC 21 OCTOBER 2022 
20.4N 120.2E TROPICAL DEPRESSION  1002HPA 30KT 


T+036H VALID AT O600UTC 22 OCTOBER 2022 
20.5N 118.4E TROPICAL STORM 1000HPA 35KT 


T+048H VALID AT 1800UTC 22 OCTOBER 2022 
20.3N 116.6E TROPICAL STORM 1000HPA 35KT 


T+060H VALID AT O600UTC 23 OCTOBER 2022 
19.7N 114.7E TROPICAL STORM 998HPA 40KT 


T+072H VALID AT 1800UTC 23 OCTOBER 2022 
18.8N 113.0E TROPICAL STORM 998HPA 40KT 


T+096H VALID AT 1800UTC 24 OCTOBER 2022 
17.5N 110.3E TROPICAL STORM 1000HPA 35KT 


REQUESTING THREE-HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 NM OF 20.5N 125.5E 
NEXT WARNING OOOOUTC 21 OCTOBER 2022 
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